Artikel Beschreibung ZEG Art.Nr. 
110815 Pegasus SoleroE7R _H/Trap. 
Rahmen in 1 Farbe schwarz-glänz. TC 621 547-33848 
RH: H 48/53/58/61, Trap. 45/50/53/58 
Federgabel NEX-E25 P HLO 700C V Gewinde sw-gl.. 
Federgabel Alternative Suntour CR8V LO sw-gl. 185mm 060-73203 
Federgabel Alternative Suntour CR8V LO sw-gl. 216mm 060-73202 
semi-integr.mit Gewinde 060-00675 
AL822 sw-matt , verschied. Längen 061-72389 .. 
schwarz-matt 600-28-37° HB-411-ENC 061-72164 
Griffe Alternative Small 24-G. 050-30403 
Endstopfen 15mm 050-30412 
Sattelstütze SP380 30,0 x 300mm sw gefed. 
Sattelstütze Alternative Tranz X 27,2 x 350mm sw ( + Buchse ) 060-32448 
27.2 / 30.0 mm 060-31506 
Selle Royal Loire sw 
Sattel Alternative Selle Moderate Lookin sw H 060-30406 
Sattel Alternative Selle Moderate Lookin sw D 060-30407 
Sattelschelle schwarz 34,9mm 061-36456 
MAGURA HS-11 EVO2 sw Magura 
MAGURA HS-11 EVO2 sw Magura 
MAGURA HS-11 EVO2 sw Magura 
MAGURA HS-11 EVO2 sw Magura 
Magura Magura 
für Magura HS-11 040-33235 
28" ZAC 19 schwarz 36L. 060-34076 
Niro 2mm sw. 
Shimano HB RM 70 silber 36L. 
Shimano SG-7C30 silber 36L. 


Conti E-Contact, 42-622 sw Reflex 010-12133 
D/V 
Bosch 182. Bosch 
Kettenrad Alternative FSA 18Z. 060-83519 
Kettenrad Abdeck. FSA FSA sw 18-202. 060-83523 
FSA Kurbel Metropolis 170mm sw Paar 060-83506 
Hesling CORTEZ 1 sw-matt nicht Ifb. 


Hesling CORTEZ 1 sw-glänz. 060-22758 
BOSCH Motor 2014 Active Lne RT/STB 
0.276.001.206, incl. Innenlager ISIS 


Rücklicht Fuxon R 99 EB ( LED sw ohne Standlicht) 
Bosch Lichtkab. V. #1.270.020.322 


Kabel H.#1.270.020.324 
Schutzblechreflektor MR 008, sw. 070-50150 
HEBIE 661 Hinterbauständer 050-23102 
schwarz 050-20874 
SKS Rooke 210mm sw 050-22051 
Akkuschloss f. Rahmenakku 050-31255 
Schloss-Set AXA Defender Set Akku/Rahmenschloss 050-31254 
Ersatzschlüssel Bestellheft (10St.) 050-31180 
Akku Gep.tr. 36V 11Ah 400wh Bosch 2014 Active Line RT/STB 0.276.001.206 Bosch 
Batteriekabel Bosch #1.270.015.067 Bosch 
Bosch #1.270.020.330 Bosch 
Bosch Bosch 
Display Montagematerial Bosch Montagemat.f.Displayhalter #1.270.016.716 Bosch 
Display Bosch Intuvia Bosch 


Stand 8/2015; nachfolgend Änderungen möglich 


